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喧 替 派对 马尾 松 毛虫 不 育 效 果 的 初步 试验 
湖南 订 业 科学 研究 所 ”广东 农林 学 院 林 学 系 ”衡阳 地 区 林 科 记 


利用 化 学 不 育 剂 处 理 农林 害虫 ， 使 之 与 正常 
成 虫 进 行 交 配 产生 不 育 ,以 达到 抑制 虫口 ,减少 对 
农林 作物 的 为 害 , 是 害虫 防除 的 综合 措施 之 一 * 具 
有 消灭 害虫 于 旷 期 当代 即 可 消除 为 害 的 优点 ,还 
便利 与 性 引诱 剂 和 灯光 等 方法 结合 使 用 。 

我 们 在 1973 年 松 毛 虫 越冬 代 和 1974 年 第 一 
代 、 第 二 代 应 用 化 学 不 育 剂 啤 替 派对 松 毛 虫 不 育 
效果 进行 了 初步 探索 。 

一 、 试 验 材 料 

越冬 代 试 验 虫 源 采 自 广州 龙眼 润 松 林内 虫 
蔓 ; 第 一 代 、 第 二 代 试 验 虫 源 采 自 衡阳 地 区 林 科 
所 松林 内 虫 葛 ， 放 置 实 验 室 大 养 虫 敌 内 待 其 自然 
羽化 而 得 。 

不 育 剂 嘱 替 诛 ， 越 冬 代 及 第 一 代 是 上 海 第 十 
三 制药 厂 生产 的 注射 用 剂型 ; 第 二 代 所 用 路 替 浙 
系 广 东 农药 厂 1974 年 出 品 均 系 白色 结晶 。 


二 、 试 验方 法 
先 将 呆 替 派 用 深 弄 溶解 (越冬 代 , 第 一 代 第 一 
次 ,第 二 代 溶 剂 为 正己 醇 ; 第 一 代 第 二 次 是 丙酮 )， 
再 与 预先 在 热 水 浴 中 加 热 (40 一 50°C ) 溶 解 的 羊毛 
脂 均 匀 混 合 ， 然 后 用 毛笔 涂 于 一 块 玻璃 片 或 铁 纱 
布 上 ,让 溶剂 挥发 15 一 20 分 钟 ， 使 喧 蔡 派 和 羊毛 
脱 形 成 一 层 薄 膜 。 用 锥 子 或 手轻 轻 夹 住 当晚 羽化 


未 交配 的 雄 蛾 翅膀 , 使 其 足 的 只 节 接触 药 膜 , 作 麻 
行动 作 , 接触 时 间 , 越冬 代 分 别 为 1、5、10 分 钟 
第 一 代 、 第 二 代 分 别 为 2、5、10、 20 秒 钟 。 然 后 
与 正常 通 蛾 配对 ,分 对 饲养 观察 交尾 , 产 明 及 卵 粒 
孵化 情况 。 

嗪 堆 派 使 用 浓度 分 别 为 ; 

越冬 代 : (1) 鄙 赫 派 结 晶 0.1 克 , 正 已 醇 0.15 
毫升 ,羊毛 胞 0.37 克 ， 诊 于 铁 纱 180 厘米 :折算 每 
毫米 : 含 膝 起 派 5.56 微克 。 (2) 哮 替 派 0.2 克 ， 
正己 醇 0.3 毫升 ,羊毛 有 0.37 克 , 折算 每 毫米 : 含 
喀 替 派 11.11 微克 。 

第 一 代 : (1) 喀 替 派 0.0992 克 , 正己 醉 0.2 
毫升 ， 羊 毛 了 脂 0.6 克 , 涂 于 玻 片 上 ， 折 算 每 毫米 * 
52.9 微克 。(2) 喀 替 派 0.1 克 , 丙 酮 0.3 毫升 ; 羊 
毛 脂 0.75 克 ， 涂 于 1,850 毫米 * 歼 片上， 折算 每 
毫米 54 微克 。 

第 二 代 : 晕 替 派 配制 方法 同 前 ， 将 配 好 的 药 
剂 分 别 涂 于 预先 算 好 面积 的 玻 片 和 铁 纱 上 ， 按 面 
积分 别 折算 药剂 浓度 为 每 毫米 : 30、40、50 微 克 。 


三 、 试 验 结果 
越冬 代 药 膜 接触 试验 结果 ( 表 1) 表明 , 哮 替 
派 药 膜 与 雄 蛾 接触 ， 有 一 定 不 育 效果 , 例如 每 


毫米 : 含 喀 赫 派 11.11 微克 ,接触 10 分 钟 , 卵 的 校 
正 旷 化 率 为 43.3%; 接 触 1 分 钟 的 为 54.9%。 而 


朗 1 喀 准 派 药 膜 对 马尾 松 毛 虫 越冬 代 奴 蛾 生殖 力 的 影响 





* 卵 粒 总 数 为 交配 蛾 产 出 旷 及 遗 腹 好 数 。 


** 产 出 卵 粒 数 为 交配 蛾 产 夕 数 。 
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表 2 史 替 派 药 膜 对 马尾 松 毛虫 第 一 代 雄 蛾 生殖 力 的 影响 
























药剂 当 度 寿命 (天 ) 
( 彼 守 总 | 竺 于 站 | 处 理由 数 | 交配 对 数 | 一 一 一 一 | 产 邑 数 * | 角 化 耻 数 | 民 估 这 | 从 下 和 


178 10 5.6 5.6 


52.90 2 4 1 
10 5 1 551 0 0 0 
对 了 照 4 3 687 687 100 100 
5 10 8 1,966 0 0 
54.00 10 10 4 639 0 0 
20 10 0 
对 照 10 9 997 940 94.3 


* 产 旷 数 为 交配 蛾 产 卵 数 。 


旷 化 率 | 校正 肢 化 
(9%%) 率 (96) 
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- 才 产 孵 数 为 交配 娥 产 卵 数 。 
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且 对 雄 蛾 的 交配 和 寿命 无 明显 影响 。 

第 一 代 药 膜 接触 试验 结果 ( 表 2) 表明 雄 娥 接 
触 药 蜡 浓 度 比 越冬 代 提 高 ,接触 时 间 缩 短 , 药 膜 载 
体 为 玻 片 , 不 育 效果 较 显著 。 如 药 膜 浓度 每 毫米 ? 
52.9 微克 时 ,接触 2 秒 钟 的 卵 的 艇 化 率 为 5.6%， 
接触 10 秒 钟 即 可 完全 不 育 , 而 对 照 组 轴 的 解 化 率 
100%。 药 膜 浓度 每 毫米 * 54 微克 时 ， 接触 5 秒 
钟 即 可 完全 不 育 ,接触 20 秒 钟 则 完全 不 交尾 ， 而 
对 照 组 卵 的 钙化 率 为 94.3%。 同时 可 以 看 出 , 喀 
替 派 对 雄 娥 寿命 无 影响 。 

第 二 代 试 验 结果 详 见 表 3， 可 看 出 哮 替 派 浓 
度 每 毫米 * 50 微克 时 , 在 铁 纱 药 膜 接 触 2 秒 钟 即 
可 达 完 全 不 育 ; 每 毫米 * 30 和 40 微克 上 时， 接触 10 
种 钟 妈 有 明显 不 育 效果 ， 如 每 毫米 40 微克 ， 玻 
片 药 膜 接触 10 种 钟 , 卵 的 旷 化 率 为 0, 每 毫米 ” 30 
微克 ， 玻 片 药 膜 接触 10 秒 钟 ， 卵 的 校正 膨化 率 
1.19%5。 

”药剂 注 度 相同 , 药 膜 载体 不 同 , 玻 片 药 障 比 铁 
纱 药 膜 对 松 毛 虫 生殖 力 影 响 大 ， 如 每 毫米 " 30 微 
克 ， 在 玻 片 药 膜 上 接触 2 秒 钟 的 ， 孵 的 钙化 率 


14%， 而 铁 纱 药 膜 上 接触 2 秒 钟 ， 逻 化 率 为 
85.6%， 在 玻 片 药 膜 上 接触 5 秒 钟 ， 卵 的 稻 化 率 
16.7%， 在 铁 纱 药 腊 上 赂 化 率 则 为 78.3%。 此 种 
现象 , 可 能 是 歼 片 作 载体 药剂 比较 集中 ,接触 药剂 
机 会 较 多 之 故 。 
四 、 讨 论 

我 们 一 年 来 应 用 吴 替 派 ， 处 理 马 尾 松 毛虫 雄 
蛾 使 之 与 正常 肉 峨 交尾 ， 有 了 明显 不 育 效 果 。 药 刘 
浓度 每 毫米 * 50 微克 , 使 之 接触 2 秘 钟 即 可 基本 
上 达到 完全 不 育 ， 且 对 雄 蛾 寿命 无 明显 影响 。 在 
药剂 浓度 ,接触 时 间 相 同时 ,以 玻 片 作 载体 的 药 膜 
比 铁 纱 作 载体 的 药 膜 不 育 效 果 好 ， 但 交配 率 则 相 
反 。 总 的 情况 来 看 , 不 育 效果 在 药剂 浓度 每 毫米 * 
30 一 50 微 克 范 围 ,药剂 浓度 增 大 ， 不 育 效果 增高 。 
交配 率 随 药剂 浓度 增高 ， 接 触 时 间 增 长 而 降低 。 
因此 ， 提 高 交配 率 是 提高 替 派 实际 不 育 效果 的 
关键 问题 。 应 用 药剂 的 浓度 、 与 接触 药 膜 时 间 及 
药 膜 不 育 有 效 时 间 和 不 育 效 果 的 关系 等 ， 尚 需 进 
一 步 研究 。 
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